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广州：北风刮倒棚架人无恙车当灾http://www.sina.com.cn 1999年2月19日 16:08 广州日报    本报讯  昨天下午4点15分， 洪德路一拆迁工地忽然
发生大面积棚架倒塌，一辆途经此处的小轿车被当场砸坏，
洪德路数百米路面的交通也因此封锁。

    事故发生在洪德路124号至166号之间的内环路拆迁工
地上，当时由于北风劲吹，一片八层楼高、数百米长的竹
制棚架忽然倒塌，砸向路中，一辆车牌号为粤AG2062的黑
色日产小轿车正好途经此处，车头挡风玻璃被倒下来的竹
竿插破，车身亦被不同程度划伤，事故中幸无人员伤亡。

    据负责该片拆迁的广州海房建筑装饰公司的总监理碍
先生介绍，事发的工地楼房内已全部搬空，即将进行大规
模拆除，已搭起的棚架前两天还好好的，可能是由于该处
正位于风口位置，用以遮盖的帆布在风力下把竹棚扯断，
造成倒塌。

    他表示将把这片竹棚拆掉重搭，附近工地上的竹棚也
将拆去帆布进行加固。

    由于事故发生后警方迅速派出大批警力到现场指挥和
疏导交通，附近路段没有发生较大的交通堵塞。 